Inż. JOHANN HANUSL 


dyrektor Zakladu kapielowego w Swoszowicach 


przeżywszy lat 65, opatrzony św. Sakramentami, zasnął w Panu 
dnia 17 września 1944 roku. 


Wyprowadzenie zwłok z domu żałoby w Swoszowicach tna cmentarz miejscowy na miejsce wiecznego 
spoczynku nastąpi we wtorek 19 b. m. o godz. 8 po poł., na który-to smutny obrzęd zaprasza stroskana 


zona. 


Nabożeństwo żałobne 


odprawione zostanie we wtorek dnia 19 b. m. o godzinie 8 rano w kościele we Wróblowicach. 


Zakład pogrzebowy ,CONCORDIA” 
JANA WOLNEGO Drukarnia Związkowa, Kraków, Mikołajska 13. 
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